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  فتاوى دروس شرح مختصر زاد المعاد - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

  [3436/541] ما معنى (شفاء لا يغادر سقما) في رقية المريض؟ - الشيخ صالح الفوزان

  صالح الفوزان


  
  احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض شفاء لا يغادر سقما اي نعم شفاء يعني مستمرا. شفاء مستمرا. هذا المقصود نعم
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